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Insändare i dagens Ulricehamns Tidning 


Det är i mitt tycke synnerligen underligt argumenterande kring estetik 
och hur en kommun uppfattas, skriver Ingemar Basth. 


Det har nu varit ett antal vändor då det gäller solceller på kallbadhuset i Ulricehamn. 
Det verkar som om miljö- och byggnämnden har bestämt sig för att solceller på 
kallbadhuset det är riktigt illa. 


Den senaste vändan har man argumenterat att det skulle störa bilden av Ulricehamn 
om man monterade solceller på kallbadhuset. 


Det är i mitt tycke synnerligen underligt argumenterande kring estetik och hur en 
kommun uppfattas. Det byggs den ena fyrkantiga gråa betonglådan lite här och var 
i kommunen i dagsläget. Då hörs inte ett ljud om avvikande estetik. Lite underligt 
i min värld. 


Inte en enda politiker i nämnden som kan besluta i frågan om solceller på kallbad- 
huset har uttryckt avvikande åsikt i frågan. Man kan verkligen undra varför? 
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